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はじめに 


このたびは、 NEC の Express 5800シリーズサーバ•ワークスてーシヨンをお買い求めいただき、 
まことにありがとうございます。 

本書はサーバ管理ユーティリティ rESMPRO ®/ Se 「 ve「Agent Ver . 4.0」について説明しています。 
Express 5800シリーズサーパ-ワークステーシヨンに添付されている rESMPRO / ServerAgent 」 
は、本体が持つ機能をさらに拡張しクライアントサーバシステムでの信頼性を強化するものです。 

Express 5800シリーズ本体の持つ機能を最大限に引き化すためにも、ご使用になる前に本書をよ 
くお読みじなり、ユーティリティを正しくお使いになるようお願い申し上げます。 

本書での内容は 、 Windows 2000やその他の OS の機能や操作方まについて十分に理解されている 
方を対象に説明しています。 0 S に関する操作や不明点については、を 0 S のオンラインヘルプなど 
を参照してください。 


本文中の記号について 

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意□ホを示します。 


因 

1 

ユーティリティや装置を取り扱う上で守5なければな5ない事柄や特にま意をすべき点 
を示します。 


□ 

チェック 

1 

ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要びある点を示します。 


国 

ヒント 

1 

知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 


ソフトウェア使用条件 

添付の CD - ROM 内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお 
読みになり、その内容についてご磕認ならびにご承諾ください。 
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ユーザーヴポートについて 


ソフトウエアに関する不明点や間い合わせは別冊の r ユーザーズガイド」じ記載されている保守サー 
ビスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますの 
でご利用ください。 


http :// express 58 O 0. com / 

に8番街』：製品情報、 Q & A など最新 Express 情報満載！ 


http :// www . fielding . co . jp / 

NEC フィールディング(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの 
情報をご紹介しています。 
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ESMPRO について 


ESMPRO ® は Express サーバの管理を行うユーティリティソフトウエアです。このソフトウエアは 
各種モデルに関係なくすベての Express 5800シリーズ製品に添付の CD - ROM に入っています。 
Express サーバ/ワークステーションの信頼性をさらに向上させるためにもインス I -ールしておく 
ことをお勧めします。 

ESMPRO を利用するじあたり、本書で説明されている内容をよく読んでください。なお、インス 
I -ール後の運用を意事項についてはアプリケーションのオンラインマニュアルにも記載していま 
す。必要に応じて参照してください。 

ESMPRO は、 Express 5800シリーズ製品上で動作する^ ESMPRO / Se 「 ve 「 Agent 」と管理〕ン 
ピュータ上で動作する^ ESMPRO / S が ve 「 Ma ^ lage 「」の2つのソフトウエアから構成されます。 

^ ESMPRO / Se 「 ve 「 Agent 」は Exp 「 ess 5800シリーズ製品にインストールします。 

Express 5800シリーズ製品にインス I ルしている OS により、 JU 下の2種類があります。 

インストールできる OS は、「ユーザーズガイド」を参照してください。 

• Windows 2000 /Windows NT 4.0 用 

ESMPRO/ServerAgent Windows 2000 /Windows NT 版 

• NetWare 3.2 J /4.2( 日本語版)/日（日本語版)用 

ESMPRO/ServerAgent NetWare 版 


^ ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「」は管理コンピユータにインス I -- ルします。管理〕ンピユータは 
Windows 2000、または Windows NT 4.0 、 Windows 95/98/ Me で動作しているコンピュータ 
でなければなりません。 


ESMPRO/ServerManager に関する説明については、 「 ESMPRO/ServerManager インストレーシヨ 
Itel ンガイド」を参照してください。 

ヒント _ 
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動作環境 


ESMPRO を動作させることができる八ードウエア/ソフトウエア環境は次の通りです。 

• ノ、ードウエア 


-インス1'''ールする装置 
—メモリ 

-八ードディスクの空き容量 
-モデム 

Express 5800本体 

OS の動作に必要なメモリ十 22.0 MBW 上 

36.01 VBJU 上 

モデムはページャ通報機能、 ALIVE 通報機能を使用する場 
合にのみ必要です。 

ALIVE 通報用モデム： 
ALIVE 保守用指をモデム： 
ページャ用指をモデム： 

別途 NEC フィールディングじお問い合わせください。 

別途 NEC フィールディングにお間い合わせください。 

AT 〕 マンドを解釈するモデムであること （2400 bpsU 
上）。ダイアル回線ではメッセージを送ることができませ 
ん。プッシュ回線をご利用ください。 

• ソフトウェア 

Windows 2000* 

Windows NT 4.0 (Service Pack 4 JU 上）* 

* Express 5800 /180 Rb -7 の場合 

— Windows 2000 Service Pack 上 
— Windows NT 4.0 Service Pack 5 J : 又上 
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セットアップを始める前に 


インストールならびじセットアップの前に必ずお読みください。 

ESMPRO / ServerAgent を動作させるためには TCP / IP と TCP / IP 関連コンポーネントの SNMP の 
設をが必要です。 

TCP / IP の設定 

TCP / IP の設定についてはスタートメニューから起動するヘルプを参照してください。 


SNMP ヴービスの設定 
Windows 2000 の 場合 

SNMP サービスのインス I -ール 

7 [コント□ールパネル]の[アプリケーションの追加と削除]を開く。 

P [ Windows コンポーネントの追加と削除]をクリックする。 

3 Windows コンポーネントウィザードで"管理とモニタツール"を選択し、[詳細]ボタン 
をクリックする。 

4 "簡易ネットワーク管理プ日トコル ( SNMP )" のチェックボックスをチェックする。 

与[次へ]ボタンをクリックする。 

ファイルの コピーが '始まります。 

Q ファイルのコピー終了後、[完了]ボタンをクリックする。 

SNMP ヴービスの設定変更 

/ [コント□ールパネル]の[管理ツール]をダブルクリックする。 

P [管理ツール]の[ヴービス]を起動する。 

9 ヴービスー覧か 5 [SNMP Service ] を選択し、[操作]メニューの[プ□パティ]を選択 
する。 

「 SNMP のプ□パティ」ダイア□グボックスが表示されます。 
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4 [トラッスプ□パテイシートの[コミュニティ名]ボックスに 「 public 」 と入力し、[追加] 

ボタンをクリックする。 



• ESMPRO / ServerMana 呂 er 側の設定で受信するトラップのコミュニティをデ 
フオルトの 「 public 」 か5変更した場合は、 ESMPRO / ServerMana 呂 er 側で新 
しく設定したコミュニティ名と同じものを入力しまず。 

• ESMPRO / ServerA 呂 ent か5のトラップが ESMPRO / ServerMana 呂 er に正 
しく受信されるためには、双方のコミュニティ名び一致ずる必要びあります。 


与 [ トラップ送信巧]の[追力日]ボタンをクリックし、 [ IP ホストまたは IPX アドレス]ボック 
スに送信巧の ESMPRO / ServerManager マシンの IP アドレスを入力後、[追加]ボタ 
ンをク U ックする。 



トラップ送信知こ指定されている相手 ESMPRO / ServerMana 呂 er の IP アドレス（ま 
たはホスト名)をマネージャ通報 ( TCP / IP ) の設定で指定した場合、重複していること 
を警告ずるメッセージを表示します。同一の ESMPRO / ServerMana 呂 er を指定す 
るとアラートび重複して通報されます。 


巨 く特定のホストか5の SNMP パケットのみ受信するように設定する場合> 

[セ丰ュリティ]プ□パティシートを表示し、パケットを受信するホストの IP アドレスと 
エージ エン トをインストールするサーバの IP アドレスとループバックアドレス 
(127.0.0.1) を指をする。 



Mylex 、 AMI ディスクアレイコント□—ラを接続可能な機種の場合、 ESMPRO / 
ServerA 呂 ent をインス I -- ルするヴーバの IP アドレスを指定しないと、 Mylex 、 
AMI ディスクアレイコント□—ラの監視びできなくなります。 


く特定コミユニテイか5の SNMP パケツトのみ受信するように設定する場合> 

SNMP パケットを受けつけるコミュニティををデフォルトの 「 public 」 から変更する。 



• コミュニティ名を変更した場合は、[コント□—ルパネル]か 5 ESMPR 0/ 
ServerA 呂 ent のコミュニティ変更登録を行う必要びありまず。コミュニティの 
変更登録には[全般]タブのに NMP コミュニティ]リストボックスを使います。 

• ESMPRO / ServerMana 呂 er か5の SNMP パケットを ESMPRO / 
S erver A 呂 ent 側で正しく受信できるようにするためには ESM PRO / 
ServerMana 呂 er 側の設定の送信コミュニティ名と ESMPRO / ServerA 邑 ent 側 
の SNMP サービスび受け付けるコミュニティ名を同じにしてください。 

• SNMP サービスのセキュリティ機能である「受け付けるコミュニティ名」の権利は 
「READ CREATE 」 または 「READ WRITE 」 に設定してください。コミュニティ 
の設定は ESMPRO / ServerMana 呂 er との通信に使われまずが、上記政がの権利 
に設定すると、 ESMPRO / ServerMana 呂 er か5の監視びできなくなりまず。 
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7 ネットワークの設定を終了する。 



• 0 S のインストールの際にサービスパックを適用してか 5 SNMP サービスを追加 
した場合は、再度サービスパックを適用してください。 SNMP ヴービスび正しく 
動作せず、 ESMPRO/ServerA 呂 ent び動作しなくなることびありまず。 

• ESMPRO/ServerA 呂 ent の動作には SNMP サービスび必須でず。 ESMPRO / 
ServerA 呂 ent をインス I ルした後に SNMP サービスを削除してしまった場合 
は、 SNMP ヴービスをインス! -- ル後、 ESMPRO/ServerA 呂 ent を再インス 
トールしてください。 

• 他社製ソフトウェアの中には、 SNMP サービスを使用しているものびあります。 
このようなソフトウェアびインス I ルされている状態で、 SNMP サービスと 
ESMPRO/ServerA 呂 ent をインストールずると、 ESMPRO/ServerA 呂 ent の 
ヴービスび起動でさない問題び発生ずる場合びあります。 

このような場合は、しりたん SNMP ヴービスを削除して、 SNMP ヴービスを再イ 
ンス I -- ルしてください。その後で、 ESMPRO/ServerA 呂 ent と上記他社製ソ 
フトウエアを再インス I -ールしてください。 


Windows NT 4.0 の場合 

SNMP サービスのセットアップは 、 Windows NT の[コント日ールパネル]から行います。 
サービスがインス I -ール済みの場合は SNMP サービスの設定のみを行ってください。 


7 [コント□ールパネル]の[ネットワーク]を開く。 

P [サービス]プ□パティシートを表示させて、[追力日]ボタンをクリックする。 

3 [ネットワークサービス]のリストか！5に NMP ヴービス]を選択し、 [0 K ] ボタンをク 
リックする。 

ファイルのコピーが始まります。コピーを終了すると [Microsoft SNMP プ□パティ]ダ 
イア□グボックスが表示されます。 

W 降は 、 「Windows 2000の場合」のに NMP サービスの設を変更」の手順 4 t (降と同じで 
す。 
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システムのアップデート 

Windows 2000上に ESMPRO / ServerAgent をインストールする場合は、事前に necras . sys がイ 
ンス I ルされている必要があります。 necras . sys をインス!ルするには、装置じ添がされて 
いる EXPRESSBUILDER の CD - ROM を使用してシステムのアップデートを行ってください。 
システムのアップデートじついては、ユーザーズガイドの r 導入編」を参照してください。 
necras . sys がインス I ■■'―ルされていない場合は、下のメッセージを表示して ESMPRO / 
ServerAgent のセツトアップを中止します。 


「 ESMPRO / ServeAgent の実行に必要な U 下のファイルが存在しません。 
セツトアップを中止します。 
necras . sys 」 
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インストール 


ESMPRO/ServerAgent のインス I ルは EXPRESSBUILDER のマスターコント日ールメニュ ー 
から行います。 


「 ESMPRO / ServerAgent は、 EXPRESSBUILDER の|シームレスセットアップ」機能を利用して Will ¬ 
ie dows 2000. または WindowsNT 4.0 と同時にインストールすることができます。シームレスセッ 
ヒント トアップの詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。 


• Mylex ディスクアレイコント□—ラを監視する場台 

Mylex ディスクアレイコント□—ラを接続可能な機種で Mylex ディスクアレイコント□—ラ 
の監視を行う場合 、 Global Array Mana 呂 er ( GAM ) をシステムにインス I ルずる必要び 
あります。 EXPRESSBUILDER か SESMPRO / ServerA 呂 ent のセットアップを起動する 
と、自動的に GAM のインス!ラび起動します。 

GAM のインストールについては、ユーザーズガイドまたはオンラインドキユメントを参照し 
て < ださい。 

• AMI ディスクアレイコント□—ラを監視ずる場合 

AMI ディスクアレイコント□—ラを接続可能な機種で AMI ディスクアレイコント□—ラの監 
視を行う場合 、 Power Console Plus をシステムにインス!ルする必要びあります。 
EXPRESSBUILDER か5、 ESMPR 日/ ServerA 呂 ent のセットアップを起動すると、自動 
的に Power Console Plus のインス I -- ラび起動しまず。 

Power Console Plus のインス!ルについては、ユーザーズガイド、またはオンラインド 
キユメントを参照してください。 

• シームレスセットアップを使ったインストール 

シームレスセットアップを使用した場合、 GAM、Power Console Plus は自動的にインス 
卜ールできない場合びあります。シームレスセットアップで GAM、Power Console Plus 
をインス!ルできない機種の場合、シームレスセットアップ終了後、必ず、使用ずるディス 
クアレイコント□-ラに合わせて、 GAM もしくは Power Console 円 us をインス I -- ルし 
て < ださい。 

• インス I ル中のエラーについて 

インス I ルの途中で、 m 下のようなメッセージのダイア□グボックスび表示される場合びあ 
りまずが、インストールには問題ありませんので [ OK ] ボタンを}甲して、インストールを続け 
て < ださい。 


Unable to execute install pro 呂 ram . 

Please check your computer environment . XXX 


* XXX にはファイル名などび表示されます。 
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「 administrator 」 権限を持つ ユーザーで □グインする。 


2 CD - ROM 「 EXPRESSBUILDER 」 を CD - ROM ドライブにセツトする。 



ヒント 


本体に接続された CD - ROM ドライブまたは LAN Manager で接続されたネットワーク上 
の CD - ROM ドライブでもかまいません（必下、これらをまとめて 「 CD - ROM ドライブ」 
と呼ぶ）。 


因 


Automn 機能により EXPRESSBUILDER のマスターコント□-ルメニューが自動的に表 
示されます。 


ネットワーク上の CD - ROM ドライブか5実行ずる場合は、ネットワークドライブの割 
り当てを行った後、そのドライブの rMC¥l ST . EXE 」 を実行してください。エクスプ 
□ーラのネットワークコンピュータか5は起動しないでください。 


3 [ソフトウエアのセツトアップ]一 
[ ESMPRO ] をクリックする。 


ESMPRO セットアップが起動し、メ 
インメニューが表示されます。 
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ESMPRO セットアップのメインメ 
ニューで [ ESMPRO / 
Server Agent ] をクリックする。 



ヒント 


OS の種類に合わせて、選ネ尺で 
きるメニユーが変わります。 
(インストールできないもの 
は、グレー表示になります） 




• ダブルクリックでメニューを選択すると同じダイア□グボックスを2つ表5=、するこ 
とびありまず。[終了]ボタンをクリックしてどち5か一方のダイア□グボックス 
を閉じて < ださい。 

• セットアップの実行中に[キャンセル]ボタンをクリックすると、インストールを 
中止ずるかどラかをたずねるメッセージび表されまず。メッセージボックスで 
[中止]ボタンをクリックずるとインス I ルを中止できまず(メインメニューは表 
示されたままです)。ただし、途中までセットアップされたファイルの削除は行わ 
れません。 
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已 


[次へ]ボタンをクリックする。 



ヒント 


ESMPRO/ServerAgent がすで 
にインストールされている場合 
は 「ESMPRO ServerAgent が既 
にインストールされていま 
す。」というダイアログボック 
スが表示されます。[更新]ボタ 
ンをクリックして[次へ]ボタン 
をクリックするとじ(前のエー 
ジェントを肖 IJ 除し、新たにイン 
ストールし直します。 




Express 己800 /180Rb-7 の場合、 Windows 2000上では更新インスIルでき 
ません。再インストールずる場合、いったんアンインストールし、再起動後に再度イ 
ンストールを実行してください。 


巨 インストールする機種をリストか5選択する。 

^1 セットアッププログラムが機種判別に成功した場合は、機種を選がするダイアログ 
ボックスが表示されずに次に進みます。 

ヒント 


7 ESMPRO / ServerAgent のインス I — ル巧パス名を入力し、[次へ]ボタンをクリック 
する。 

デフオルトではルートパーティションの ¥ ESM ディレクトリの下に ESMPR 0/ 
ServerAgent のモジュールがインス!■■'―ルされます。特に間題がなければ、このまま[次 
へ]ボタンをクリックしてください。 

インス I -ール先を変更したい場合は、[参照]ボタンをクリックして希望するインス I -一 
ル先のディレクトリをドライブをを含むフルパスで指定してから[次へ]ボタンをクリッ 
クしてください。 

g DMI のインス I -ール巧パスを入力し、[次へ]ボタンをクリックする。 

デフオルトではルートパーティションの r ¥ DMI ¥ WIN 32」 ディレクトリの下に DMI モ 
ジュールがインストールされます。すでに DM に.0 SP がインストールされている場合に 
は、そのパスがデフオルトのインス I -ール先パスとなります。 

インストール先を変更したい場合じは、[参照]ボタンをクリックして希望するインス 
I -ール先のディレクトリをドライブをを含むフルパスで指定してから[次へ]ボタンをク 
リックしてください。 

ファイルの〕ピーおよび ESMPRO / ServerAgent の動作環境の設をが開始されます。 
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インス!ル終了のウインドウび表示された！5、 [0 K ] ボタンをクリックする。 


インス I -- ルが終了します。インストールした ESMPRO / ServerAgent の機能は再起動 
後に有効になります。 



ヒント 


Windows NT 4.0 上で ESMPRO / ServerAgent のヘルプを表示するには 、 HTML Help ラ 
ンタイムコンポーネントが必要です 。 HTML Help ランタイムコンポーネントをインス 
卜ールするには、 ％ EsmDir %¥ hhupd . exe を実行してくださし、。 

HTML Help ランタイムコンポーネントはじ TF のような製品に含まれていますので、こ 
れらの製品をインストールする場合は HTML Help ランタイムコンポーネントのイン 
ストールは不要です。 

- Internet Explorer 4.0 じ(降 
- Visual Studio 6.0 
- Visual C ++ 6.0 
- Visual Basic 6.0 

また、そのイ也の製品をインストールした時に HTML Help ランタイムコンポーネントが 
インストールされる場合があります0 



ESMPRO のインスIルび終了しても ESMPRO セットアップのメインメニューは 
消えません。他のダイア□グボックスに隠れることびあるのでま意してください。 
ESMPRO セットアップを終了ずるとをはメインメニューの[終了]をクリックして 
<ださい。 









補ち説明 


ESMPRO / ServerAgent をインストールした場合は、次の点について磕認してください。 

LAN 監視の通報について 
コミュニティの権利(こついて 

スリープ状態での監視について 

PCI ホ、ソトプラグについて 

DM に.0 SP ( Se「vice Provider ) のインス I —ルについて 

ESMPRO/ServerManager Ve 「.3.8 J : j 前での監視について 

ディスクミラーリングコント□ーラの監視について 

八ードディスク追力刖きのデータビューアの表示について 

フ□、ソピーディスクのファイルシステム監視について 

ESRAS ユーティリティ（こついて 
ページャ通報のモデムのセットアップ 

二重化システム管理を行う場合について 

コミュニティの変更について 
八ードウェア障害発生後の再起動について 

シリアルポートについて 

監視イベントの通報について 

プリンタ情報の利用可能時間と終了時刻について 

共有プリンタをに2バイト文字を使用した場合について 

ESMPRO / ServerAgent 使用中のディスクに関する作業について 

温度/電圧/ファン監視のしきい値について 

アラート(こついて 

ソフトウェア ALIVE 、 ページャオンラインの表示情報について 

Microsoft SQLSe 「 ve 「6.5 との混在時の CPU 負荷について 

Win 32 SL サービスのイベント□グ化力について 

CPU 負荷監視のイベント□グ(こついて 

テープ監視機能について 
八ードデイスクの接続について 

ストレージ、ファイルシステム監視機能の設を変更とリセ、ソトについて 

デイスクアレイコント□ーラが存在しないシステムについて 
CLUSTERPRO 使用システムにおけるファイルシステム監視について 
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メモリ関連の情報について 

SNMP サービス ( snmp . exe ) の CPU 負荷率について 

SNMP サービスの 八ングについて 

更新インストール実行後のしきい値等の設定について 

崖体カバー監視について 

PCI ホ、ソトプラグのイベント□グ化力について 

温度/電圧/ファンセンサの現在値表示について 

システム起動時に表示される esmcmn . exe のポップアップメッセージについて 

シャツトダウン監視について 

CPU 情報について 

監視機能について 


LAN 監視の通報について 

LAN 監視機能では一を時間(監視間隔)ごとに、その期間内の送受信パケット数とパケットエラー数 
から回線の状態を判断します。そのため、一時的な回線高負荷でも、 ESMLANService がシステム 
イベント□グにじ(下のイベントを登録する場合があります。 

ソース ： ESMLANService 
種類 ：警告 

イベント ID : 301 

説明 ：回線障害の可能性があります。デバイス：％1エラー種別： % 2 ,% 3,%4 

アライメントエラー数=%5 
FCS エラー数= 966 
キヤリアセンスエラー数二967 

ソース ： ESMLANService 

種類 ：警告 

イベント ID : 302 

説明 ：回線が高負荷状態です。デバイス：％1エラー種別：％2，％3 

送信パヶット総数=%4 
遅延衝突数=%5 
単一衝突数=%6 
多重衝突数=%7 
遅延送信数=%8 
超過衝突数=%9 
MAC 送信 エラー 数二％10 

現象が一時的な場合は、次の監視のタイミングで t (下のイベントが登録されます。 

この場合は、特し間題はありません。 

ソース ： ESMLANService 

種類 ：通報 

イベント ID : 305 

説明 ：次の障害から通常状態に戻りました。デバイス：％1障害イベント ID : % 2 ,% 3,%4 
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LAN 監視機能は、じ(下の基準に従って回線の状態を監視しています。 


• 下記計算結果が、しきい値(回線障害発生の割合)じ(上の場合、イベント ID 301 をエラー種別1で 
登録します。 

100 X アライメントエラー数/受信パケット総数 

※アライメントエラー:サイズがオクテット (8) 単位でない受信パケット。 

• 下記計算結果が、しきい償回線障害発生の割合似上の場合、イベント ID 301 をエラー種別2で 
登録します。 

100 XFCS エラー/受信パケット総数 

《 FCS エラー：チェックサムでエラーが化た受信パケット。 

• 下記計算結果が、しきい値(回線障害発生の割合) W 上の場合、イベント ID 301 をエラー種別3で 
登録します。 

100 X 车ャリアセンスエラー数/送信パケット総数 

※车ャリアセンスエラー：パケット送信時の回線る在認でエラーとなる。 

• 下記計算結果が、しきい値(送信リトライ発生の割合) W 上の場合、イベント D 302 をエラー種 
另で登録します。 

100 X (遅延衝突十単一衝突十多重衝突十遅延送信)/送信パケット総数 
※遅延衝突：送信開始からワンス□、ソトタイム (51.2 nns (10 Mbit / s のシステム))後にパケット 
衝突が発生。 

単一衝突：パケット送信中に1回のパケット衝突が発生した。 

多重度衝突：パケット送信中に2〜15回のパケット衝突が発生した。 

遅延送信：パケットの送信を遅らせた。 

• 下記計算結果が、しきい値(送信アボート発生の割合) t (上の場合、イベント ID 302 をエラー種 
另にで登録します。 

100 X ( 超過衝突十 MAC 送信エラー)/送信パケット総数 

※超過衝突 ：パケット送信中に16回 W 上のパケット衝突が発生した。 

MAC 送信エラー：何らかの内部送信エラーが発生した。 

LAN 監視機能は、 SNMP サービスが正しく動作していることが前提となっています。 SNMP サービ 
スに何らかの異常がある場合、システムイベント□グじじ(下のイベントを登録して、 
ESMLANService は停止します。 

ソース ： ESMLANService 

種類 ：情報 

イベント ID : 399 

説明 ： ESMLANService 情報 - SNMP Service does not accept a request . 

この場合、 SNMP サービスの設定を磕認してください。 
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コミュニティの権利について 

Windows 2000では SNMP サービスのセキュリティ機能であるコミュニティの権利は、デフォル 
卜で 「READ ONLY 」 となります。コミュニティの権利が " READ ONLY " の場合、 ESMPRO / 
36「ソ6「1\/1311396「からのリモートシャ、ソトダウン機能やしきい値の変更機能が使用できません。こ 
れらの機能を使用する場合は、コミュニティの権利を 「READ CREATE 」 または 「READ WWTE 」 に 

言又疋レて^/"しさし、 


スリープ状態での監視について 

ESMPRO / ServerAgent マシンがスリープ状態（システムスタンバイ、システム休止状態)の場合、 
ESMPR 0/ Se 「 ve 「 Manage 「 A 、5 xiJ —プ中の ESMPRO / ServerAgent マシンを監視することはで 
きません。 

ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「からサーバダウン監視を行っている場合じ該当する ESMPRO / 
ServerAgent マシンがスリープ状態になると"サーバアクセス不能 I の通報が上がり、サーバアイ〕 
ンの状態色が灰色になり、 ESMPRO / ServerAgent マシンがダウンしたのかスリープ状態なのか区 
別することができません。監視対象のシステムをスリープ状態になるような設をを行って運用され 
る場合はを意してください。 


PCI ホットプラグについて 

データビューアによりサーバ情報を参照中に 、 PCI ホ、ソ トプラグにより当該サーバの構成を動的に 
変更した場合、データビューアのツリーの再構築を促すメッセージが表示されます。 

[はい]をクリックするとデータビューアでツリーの再構築を行い， PCI ホ、ソトプラグによるシステ 
ムの構成変更がデータビューア上に反映されます。[いいえ]をクリックすると，データビューアの 
ツリーの再構築は行われません。 

その場合 PCI ホ、ソトプラグじよるシステムの構成変更が反映されないため，データビューアの情報 
は現在のシステムの情報と異なる可能性があります。 

また、 ESMPRO / ServerAgent のトラ、ソプ送信先に ESMPR 0/ Se 「 ve 「 Manage 「7 シン登録済みで 
あれば、構成変更のタイミングで" Slot 状態"に関するトラップがマネージャに送信されるため、 
ESMPRO / ServerAgent マシンの構成が変更されたことを ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「側で知るこ 
とができます。 


DMI 2.0 SP(Service Provider ) のインストールについて 


ESMPRO / ServerAgent では Intel DM に . Os SP Ver .2.62 を利用しています。 

DM に.0 SP は ESMPRO のインストール時に選択された DMI 用のインストール先ディレクトリ（シス 
テム環境変数二 WIN 32 DMIPATH ) 配下に環境を作成します。 

すでに DM に.0 SP がインストールされている場合には、設定されているインス I -ール先を使用す 
るためインス I -ール先ディレクトリを変更することはできません。 
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ESMPRO/ServerManager Ver .3.81^ U 前での監視について 

パージョン 3.8 J ： i 前の ESMPRO / Se 「 ve 「 Ma ^ lage 「で監視する場合は、監視できない項目がありま 
す。 


ESMPRO/ServerManager Ver . 4.0は、 EXPRESS 目 UILDER の CD - ROM に登録されてし^ます。そ 
ちらを利用していただくようお願いします。 


ディスクミラーリングコント□—ラの監視について 

ESMPRO / ServerAgent は、ディスクミラーリングコント日ーラの監視を次のように行います。 

参データビューアでの見え方 

ディスクミラーリングコント日ーラに接続されている八ードディスクは、 ESMPR 0/ 
36「ソ6「1\/1311396「のデータビューアでは、1つの論理ドライブとして表示します。個々の八ード 
ディスク単位では表示されません。 


また、ディスクミラーリングコント□ーラは、「ディスクアレイ」ではなく、 「 SCSI コント □- 
ラ」として管理します。 

• 八ードディスクの予防保守機能について 

ディスクミラーリングコント□ーラに接続されている八ードディスクは、八ードディスクの予 
防保守機能の対象外となります。予防保守判をは行いません。 


A - ドディスク追加時のデータビューアの表示について 

AMI ディスクアレイコント□-ラが接続可能な機種で、 AMI ディスクアレイシステムにハードディ 
スクを追力□した場合、 A - ドディスクを追力□した直後は ESMPRO / Se 「 ve 「 Ma ^ lage 「のデータ 
ビューアじ追力□した八ードディスクが表示されません。追力□した八ードディスクをコンフィグレー 
シヨンしてディスクアレイシステムじ組み a まれた後、データビューアのツリーに表示されるよう 
になります。 


フ□ッピーディスクのファイルシステム監視について 

Windows 2000のスリープ機能をご利用になる場合、スリープが失敗することがあります。スリー 
プに失敗した場合、再度、スリープを行ってください。 
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ESRAS ユーテイリテイについて 


ESRAS ユーティリティは 、 Windows 2000 /Windows NT と ESMPRO/ServerAgent がインス 
卜ールされた Express 5800シリーズにおいて動作する高信頼性機能が使用するを種□グの参照、 
印刷、ファイルへの化力および初期化を行うソフトウエアです。 

ESMPRO/ServerManager Ve 「.3.8 J ： i 前の ESRAS ユーティリティを使用する場合、各種□グを参 
照できない装置があります。必ず ESMPRO/ServerManager Ver . 4.0降の ESRAS ユーティリ 
ティを使用してください。 


ESMPRO/ServerManager Ver . 4.0は、 EXPRESS 目 UILDER の CD - ROM に登録されています。そ 
こに含まれる ESRAS ユーティリティを使用してください。 


ページャ通報のモデムのセットアップ 

ページャ通報のモデムのセットアップは、 W 下の手順で行ってください。 

• モデム接続の確認 

く Windows 2000 /Windows NT 4.0 標準のハイパーターミナルを使用している場合> 

① [コント□-ルパネル]の[モデム]アイコンをダブルクリックし、モデムをインス! 
ルする。 

② アクセサリグループの[八イパーターミナル]を立ち上げ、モデムと接続するか磕認す 
る。 

③ 丰ーボードから 「 AT 」 と入力し、く Ente 「> 羊一を押す。 

④ [0 K ] が表示されるのを磕認する。 

[0 K ] が表示されず、 [0] が表示された場合はリザルトコードの表示形式を英語表示に 
変更してください。 

• 設定ツール(アラートマネージャ）か5ページャ通報の設定 

①[コント□-ルパネル]の拒 SMPRO / ServerAgent ] アイコンをダブルクリ、ソクする。 
③[全般設定]プ□パティから[通報設定]ボタンをクリックする。 

③ アラートマネージャの[設を]メニューから[通報基本設を]を選択する。 

④ 随報手段の設赶プ□パティの通報手段リストから[ぺージャ通報]を選択して[設赶 
ボタンを クリ、ソク する。 

⑥使用するシリアルポートを選択する。 

⑥ [0 K ] ボタンをクリックした後、[通報基本設定]ダイア□グボックスを閉じる。 

⑦ [設を]メニューから[通報先設を]を選択する。 

⑩のリストからページャ通報を選択して[修正]ボタンをクリックする。 


16 





⑨ [宛先設を]ボタンをクリックして電話番号を登録する。 

メッセージを送る場合はメッセージも登録します。 [0 K ] ボタンをクリックしてくださ 
い。 

⑩ [スケジュール]ボタンをクリックして、通報リトライ、通報時間帯を設定する。 

初期値は、5分間隔で72時間後までのリトライ、24時間通報巧能になっています。設 
定を終えたら [0 K ] ボタンをクリックします。 

⑩通報先が2力所 t (上ある場合は、通報先 ID を追力日する。 

追力□した場合、ツリーの監視イベントじ通報先指定を追力□してください。設定を終え 
たら、[通報先リストの設を]ダイア □ グボ、ソクスを閉じます。 

⑩[設を]メニューから[通報基本設を]を選択する。 

⑩[通報手段の設を]プ□パティの通報手段リストにある[ページャ通報]の通報有効/無効 
ビットマップを有効(緑色）にする。 

じ(上で、ページャ通報ができるようになります。 

アラート通報機能の設をは、オンラインヘルプ ( ServerAgent ヘルプ）を参照してください。 


二重化システム管理を行う場合について 

二重化システム管理を行う場合は、運用/待機両系別々じ□一カルディスクにインス I -ールしま 
す。 ESMPRO / ServerAgent のインス I —ルは2台のサーバにインス I —ルすること外は通常の 
インス I -ールと同じです。 


コミュニティの変更について 

ESMPRO / ServerAgent 側の SNMP サービスのセキュリティ設定:で、特定:コミュニティからの 
SNMP パケットのみ受信するようにデフォルトの 「 public 」 から変更した場合には、 ESMPRO / 
ServerAgent に対してコミュニティの変更登録をしてください。 

①[コント□-ルパネル]の拒 SMPRO / ServerAgent ] のアイコンをダブルクリ、ソクする。 

③[全般設赶シートのに NMP の設定]じあるに NMP コミュニティを]リストボックスから任意の 
コミュニティをを選択する。 

に NMP コミュニティ]リストボックスじは受信対象のコミュニティをの一覧が表示されます。 
③ [0 K ] ボタンをクリックして終了する。 


J \- ドウエア障害発生後の再起動について 

八ードウエア障害を橫化した場合、八ードウエアイベント□グ監視がシャツトダウンします。 
シャツトダウン後に障害を対処/復旧せずシステムを再起動すると、障害復旧直後の1回目の起動 
時にシャツトダウンする場合がありますがシステム上、特に問題はありません。 
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シリアルポートについて 


ESMPRO/ServerAgent は、シリアルポートを使用する機能が複数あります。 

これらの機能を使う場合、ポートが不足する可能性があります。 

それぞれの機能で使用できるシリアルポートは W 下の通りです。 

UPS : C 0 M 1 〜10 

APCU : COM 1-2 

ALIVE 通報 ： COM 1-9 

ALIVE 保守* : COM 1-9 

ページャ通報 ： COM 1-9 

* ALIVE 保守はリモートアクセスサービス （Remote Access 
Service) を利用します。 

マネージャ通報 ( TCP/IP Out - of - Band ) でリモートアクセスサービスを利用する場合に使用できる 
シリアルポートは下の通りです。 

マネージャ通報 ( TCP/IP Out - of - Band ) : COM 1 〜 10 

このうち、シリアルポートを共有できるのは、下の組み合わせだけです。 

• ALIVE 通報+ ALIVE 保守+ぺージャ通報 

ALIVE 通報時、 ALIVE 保守用のリモートアクセスサービスが停止させられます。 

ALIVE 通報を終了後、リモートアクセスサービスを開始します。 

ALIVE 保守が長時間シリアルポートを使っているとページャ通報ができないことがあります 
(ページャ通報時は RAS サービスは停止させられません)。 

• ALIVE 通報+ぺージャ通報 

どちらか一方の機能で回線を使用しているときはもう一方の機能は使えません。 

• ALIVE 通報+ ALIVE 保守 

ALIVE 通報時、 ALIVE 保守用のリモートアクセスサービスが停止させられます。 

• ALIVE 保守+ユーザ利用リモートアクセスヴービス 

どちらか一方の機能で回線を使用しているときはもう一方の機能は使えません。 

Q 


• リモートアクセスサービスを使用するマネージャ通報 (TCP/IP 0川- of-Band) は、他シリア 
ルボートと共有すると障害情報び通知でをない場合びありまず。共用は避けてください。 

また、ユーザー業務や ALIVE 保守と ALIVE 通報でポートを共用した場合でもリモートアクセ 
スサービスび停止し障害情報び通知でをない場合びありまず。 

• ユーザーがリモートアクセスサービスを使用ずる場台は、 ALIVE 通報/保守用のリモートア 
クセスサービスのシリアルポートとの共有は避けてください。共有した場合、ユーザーびリ 
モートアクセスサービス利用中でも、 ALIVE 通報時に強制的に切断し通報を行います。 


次にシリアルポートとデバイスほたは機能)の組み合わせと必要となるモデムの数について示しま 
す。マネージャのリモート監視については記載していません。 


C0M3iy 上を使う場台はを回線ボードび必要でず。 












COM! 

COM2 

COM3 

COM4 

モデム数 

APCU 

UPS 

ALIVE, PG 

RAS(M，U) 

2 

APCU 

UPS 

ALIVE 

RAS(M，U) 

2 

APCU 

UPS 

PG 

RAS(U) 

2 

APCU 

UPS 

ALIVE，PG，RAS(M) 


1 

APCU 

UPS 

ALIVE, RAS(M) 


1 

APCU 

UPS 

PG 


1 

APCU 

UPS 

RAS(U) 


1 

UPS 

ALIVE, PG 

RAS(M，U) 


2 

UPS 

ALIVE 

RAS(M，U) 


2 

UPS 

PG 

RAS(U) 


2 

APCU 

ALIVE，PG 

RAS(M，U) 


2 

APCU 

ALIVE 

RAS(M，U) 


2 

APCU 

PG 

RAS(U) 


2 

UPS 

ALIVE, PG, RAS(M) 



1 

UPS 

ALIVE, RAS(M) 



1 

UPS 

PG 



1 

UPS 

RAS(U) 



1 

APCU 

ALIVE, PG, RAS(M) 



1 

APCU 

ALIVE, RAS(M) 



1 

APCU 

PG 



1 

APCU 

RAS(U) 



1 

APCU 

UPS 




ALIVE，PG 

RAS(M，U) 



2 

ALIVE 

RAS(M，U) 



2 

PG 

RAS(U) 



2 

APCU 

UPS 

ALIVE, PG, RAS(M) 




1 

PG 




1 

RAS(U) 




1 

ALIVE, RAS(M) 




1 


PG: ぺージャ通報 RAS(M): ALIVE 保守(保守管理利用リモートアクセスサービス) 

ALIVE: ALIVE 通報 RAS(U): ユーザ利用リモートアクセスサービス 


監視イベントの通報について 

• アラート通報機能はシステムのイベント□グに登録されたイベント情報を元に通報を行ってい 
ます。そのためイベントビューアのイベント□グの設をにてイベント□グの処理を[必要に応じ 
てイベントを上書きする]じ設定してください。それじ(外の設定では通報がされません。 

•アラート通報機能の設をツール（アラートマネージャ）の監視イベントツリーに登録されたイべ 
ントは 、 Alert Manager Main Service が起動していないとマネージャなどへ通報されません。 
また上記サービスが起動している場合でも、を通報手段の通報有効/無効フラグが無効になっ 
ていると通報されません。通報有効/無効フラグは、アラートマネージャの[設定]メニューか 
ら[通報基本設を]を選択し、[通報手段の設定]プ□パティで設定します。同様に、システム起 
動時に Eventlog サービスが起動 t (前に発生したイベントについては通報できません。 
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• アラート通報機能の設定ツール（アラートマネージャ）の[通報基本設定]-[その他の設定]にお 
いて、シャットダウン開始までの時間を設をできます。初期値は20秒になっています。この値 
を初期値より短くした場合にシャットダウン時の通報が行われない場合があります。 

• 監視対象イベントの通報時に通報障害が発生した場合、エラーメッセージがイベント□グに登 
録されます。この通報時に発生するエラーメッセージを監視対象イベントとして新規登録して 
しまうと、通報時のエラーを再度通報してしまうことになり、障害復旧時に大量の通報が行わ 
れてシステムの負荷が高くなり、性能が低下することになります。特に下記アラート通報機能 
のサービスが化力するイベントは監視対象としないでください。 

Alert Manager ALIVE ( S ) Service 
Alert Manager Main Service 
Alert Manager Socket ( S ) Service 


プリンタ情報の利用可能時間と終了時刻について 

新しくプリンタを接続し、ドライバのインス!-ールやコンフィグレーションを行った時に、プリン 
トマネージャから利用可能時間/終了時刻の設をを行わなかった場合、プリントマネージャで表示 
される利用可能時間/終了時刻は [00:00] ですが、マネージャで表示される利用可能時間/終了時刻 
は [9:00] となります。 

これを正しく表示するようにするためにはプリントマネージャでプリンタの詳細を設定してくださ 
い。設定方法は t (下の通りです。 

①プリントマネージャを起動し、設をしたいプリンタのプリンタ情報画面を開く（[プリンタ]一 
[プリンタ情報])。 

③[詳細]でプリンタ詳細画面を開く。 

③利用可能時闇/終了時刻を設をし、プリンタ詳細画面、プリンタ情報画面でそれぞれ [0 K ] ボタ 
ンをクリックして終了する。 

t (上でマネージャからも正しい情報が表示されるようになります。 


共有プリンタ名に2バイトタ字を使用した場合について 

プリントマネージャの[プリンタの作成]および[プリンタ情報]において、[ネットワーク上で共有] 
の設をを行い、[共有を]の設定で2バイト文字を使用した場合、 ESM/ServerManager Ver .2.1 W 
前のマネージャを使用されている場合は、データビューアの I / O デバイス画面プリンタ情報のネッ 
トワーク共有をが正しく表示され ない ことがあります。 
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ESMPRO / ServerAg 飢 t 使用中のディスクに関する作業について 

ESMPRO / ServerAgent を使用中にディスク(八ードディスクや M 0 など)に対する W 下のような作 
業はできません。 

♦ ディスクアドミニストレータなどでのパーティシヨンのフォーマットや削除 
• M 0、 Zip 、 PD などのリムーバブルディスクのソフトウェアからのメディアの取り化し要求 

これらの作業は次の手順で行って<ださい。 

①[コント□-ルパネル]の[サービス]を開く。 

③ 「 ESMCommonService 」 というを前のサービスを選択後、[停止]ボタンをクリックする。 

③ 「 ESMCommonService 」 の停止を磕認後、[コント日ールパネル]のけービス]を閉じる。 

④ ディスク関連の作業を行う。 

⑥再び [コント □-ルパネル]のけービス]を開き、忙 SMCommonService 」 を選択後、[開始]ボ 
タンをクリ、ソクする。 

⑥ 「 ESMCommonService 」 の開始を磕認後、[コント□-ルパネル]のけービス]、および[コント 
□ールパネル]を閉じる。 


温度/電圧/ファン監視のしきい値について 

温度/電圧/ファンのしきい値の表示/変更はできません。 

ただし、機種によっては ESMPRO / Se 「 ve 「 Ma ^ lage 「のデータビューァでしきぃ值の表示のみでき 
るちのがあります。 

ESMPRO / ServerAgent はそれぞれの機種で設定された最適なしきい値じより監視を行っていま 
す。 


アラートについて 

アラートビユーアで表示されるアラートの詳細情報は、アラートによって一部の情報が r 不明」と表 
示されるものがあります。 


ソフトウエア ALIVE 、 ページャオンラインの表示情報について 

システム環境情報画面の RAS 情報の表示画面でソフトウエア ALIVE 、 ページャオンラインの表示 
は、ソフトウェア ALIVE 、 ページャオンラインの有効•無効にかかわらず常に r 不明」と表示されま 
す。 
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Microsoft SQLServer 6.5 との混在時の CPU 負荷について 

W 下の状ミ兄でお使いの場合、 ESMPRO/ServerAgeM のサービスの CPU 負荷が上昇 (+ 1096上)す 
る場合があります。 

条件 

• 同ーマシンに Microsoft 301_56「ソ6「6.5と[51\/|ド1^0/56「ソ6「八96ががインストールされてい 
て、 サービスが 起動して いる。 

• Microsoft SQLSe「ve「6. 5のオプション[パフォーマンスモニタ統合]のチェックがオンになつ 
ている。 

確認方法 

パフォーマンスモニタを使用して、 Microsoft SQLSe「ve「6.5 のオプションで[パフォーマンス 
モニタ統合]のチェックをオンした場合とオフした場合とで]: i 下の値を比較してください。 

オブジェクト： Process 
カウンタ ：％ Processor Time 
インスタンス £SMCMN 


因 


巧処方法 

「磕認方法」で取得した CPU 負荷率が SQLServer オプションのチェックのオン/オフで大きく違 
う場合はチェックをオンにすることによる CPU 負荷率の増力□と考えられます。 

これは、 SQLServer オプションがオンに設定されている事で 0S から取得するパフォーマンス 
データの項目が増力□し、それに伴い 0S からパフォーマンスデータを取得するサービス内のパ 
フォーマンスデータ解析処理に時間を必要とするために発生します。 

もし、 SQLServer のパフォーマンスデータを監視する必要が無いのであれば、不必要なパ 
フォーマンスデータを取得することによる CPU 負荷の増力日を避けるために SQLServer オプシヨ 
ンをオフにするようにしてください。 


チェックを変更した後には必ずマシンを再起動してください。再起動しないと、パフオーマンスモ 
二夕でサービスの正しい負荷率は取得でをません。 


Win 32 SL サービスのイベント□グ出力について 

Wiri32SL サービスにアクセスしているモジュールを停止した場合等、 Wiri32SL サービスはアプリ 
ケーシヨンイベント□グにじ(下のメッセージを化力する場合があります。機能に影響はありませ 
ん >。 


ソース 


Win32s に erv に e 


種類 

イベント ID 


38 


説明 


応答のない MA を登録削除中 
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CPU 負荷監視のイベント□グについて 

システムの一時的なリソース不足や高負荷率などが原因で、 0 S からパフォーマンス情報が取得で 
きないことを橫化した場合に ESMPRO / ServerAgent では]: i 下のイベント□グを登録しますが、シ 
ステムの運用に特に問題はありません。 


ESMCpuPerf 

情報 

9005 

システムのパフオーマンス情報が取得できない状態です ( Code = xxxx ) 


ソース 

種類 


イベント ID 
説明 


なお、情報が取得できない場合には、負荷率は0%として扱うため、連続して情報が取得できない 
事象が発生した場合、 CPU 負荷率は実際値よりも低く表示される場合があります。 


テープ監視機能について 

ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.0では、 Ver .3.8 まで実装していたテープ監視機能をサポートして 
いません。テープ監視じついては、 EXPRESS 巨 UILDER の CD - ROM に登録されている 
「 TapeAlertChecker 」 および使用するバックアップアプリケーシヨンで監視を行ってください。 
テープ監視に関するアラートを通報したい場合は、 「 TapeAlertChecker 」 および使用するバック 
アップアプリケーシヨンなどがイベント□グに登録するイベントを、 ESMPRO / ServerAgent のイ 
ベント監視機能で監視してください。 


J \- ドディスクの接続について 

ESMPRO / ServerAgent がインス I -- ルされているシステムで使用した八ードディスクを他のシス 
テムへ接続すると、八ードディスク予防保守機能が正しく動作しない可能性があります。このよう 
な八ードディスクの接続は行わないようにしてください。 


ストレージ、ファイルシステム監視機能の設定変更とリセットについて 

監視間隔変更、八ードディスクの交換後のリセット、八ードディスク予防保守の有効/無効、ファ 
イルシステム空き容量監視のしきい値変更、などの設定変更は、変更してもすぐには反映されませ 
ん。設定変更を実施した後、監視サービスの次の監視間隔で変更した設定が有効になります。 


ディスクアレイコント□ーラが存在しないシステムについて 

ディスクアレイ監視機能の監視サービス作 SM Mylex Service、ESM AMI Service ) は、それぞれ 
のディスクアレイコント□ーラが存在しないシステムの場合もインストールされ、サービスの[ス 
タートアップの種類]は、[自動]となります。ディスクアレイ監視機能の監視サービスは、システ 
ム起動時に起動してそのまま動作し続けます。ただし、監視対象のディスクアレイコント□ーラ 
が存在しないため監視は行いません。 
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CLUSTERPRO 使用システムにおけるファイルシステム監視について 


弊社の CLUSTERPRO によるクラスタ環境で ESMPRO / ServerAgent を使用する場合、次のような 
制限事項があります。 

運用系サーバで設をした空き容量監視機能のしきい値、監視の有効/無効は、フェールオーバーが 
発生した場合、待機系サーバへ引き継がれません。必ず、待機系サーバでしきい値、監視の有効/ 
無効を設定しなおしてください。 

また、待機系サーバから運用系サーバへフェールバックの場合、運用系サーバのファイルシステム 
のしきい値、監視の有効/無効は規を值じ戻ります。フェールバック後、しきい値、監視の有効/ 
無効を再設定してください。 


メモリ関連の情報について 

Windows NT 4.0では、搭載メモリやページングファイルのサイズにより下のようなメモリ関 
連の項目で誤った表示や通報をすることがあります。 

• 搭載されているメモリび 2GB1U 上 4GB 未満の場合 

-データビューアのメモリ容量、利用可能量、使用量、使用率 
-□ーカルポーリングで設をした r 物理メモリ使用量」 

• 搭載されているメモリび 4GB1U 上の場合 

ーデータビューアのメモリ容量、利用巧能量、使用量、使用率 
-□ーカルポーリングで設定した r 物理メモリ使用量」 

-メモリダンプ採取設定の監視 
• ページングファイルの初期サイズび 4GB1U 上の場合 

-データビューアのページファイルの総容量、利用可能量、使用量、使用率 
一 □ 一カルポーリングで設定した r ぺージフアイル使用量」 


SNMP ヴービス ( snmp . exe ) の CPU 負荷率について 


ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「でサーバを監視中に、 ESMPRO / ServerAgent 側の SNMP サービスの 
CPU 負荷率が ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「のサーバ状態監視間隔(デフオルトは1分)ごとじ高くなる 
場合があります。 


ESMPRO / ServerAgent と ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「は SNMP サービスを介して、情報のやりと 
りをします。 ESMPRO / Se 「 ve 「 Mamge 「のサーバ状態監視を有効（デフォルトは有効）にしている 
場合じは、定期的に ESMPRO / ServerAgent に対して現在のサーバの状態の取得要求が発行され、 
それに対して ESMPRO / ServerAgent 側はサーパの状態磕認を行うために一時的に SNMP サービス 
の CPU 負荷率が高< なります。 

動画再生などを行うアプリケーションにおいて r 途切れ」などの現象が発生する場合は、 ESMPR 0/ 
Se 「 ve 「 Manage 「のサーバ状態監視を OFR こするか監視間隔を広げるなどして運用してくださぃ。 
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SNMP ヴービスのノ \ングについて 


SNMP サービスじは、 SNMP 拡張エージェントと呼ばれるモジュールが存在します。この SNMP 拡 
張エージェントは、 SNMP サービスを使用するソフトをインス!-ールした時に、登録される場合が 
あります。 

SNMP サービス起動時には、これらの SNMP 拡張エージェントの読み込みも含め初期化が行われま 
す。しかし、一を時闇内に初期化が完了しなかった場合、 SNMP サービスの八ングが発生します。 

一時的なシステム高負荷などじより、 SNMP サービスの初期化に時間がかかり、八ングを起こすこ 
とが考えられます。この場合は、システムの負荷が十分に軽くなった後、 SNMP サービスを再度 
起動してください。 


更新インス I -ール実行後のしさい値等の設定について 

ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.0の更新インス I -- ルでは、更新前のしきい値等の設をが自動的に 
引き継がれます。 


霞体カバー監視について 

初期設定では崖体カバーの開閉に伴うアラート通報は行われません。アラートマネージャの設をを 
変更することじより、崖体カバーの開閉のアラート通報を行うことができます。 

ただし上記設をに関係なく、 ESMPRO / Se 「 ve 「 Ma ^ lage 「の統合ビューァのサーバ状態色ゃデータ 
ビューアには崖体カバーの状態が反映されます。 


PCI ホットプラグのイベント□グ出力について 

Express 5800 /180 Rb -7 の場合、インス!ル直後の 0 S 再起動時、イベント□グに t (下のイベン 
卜が登録される事があります。機能に問題はありません。 

ソース ： ESMCommonService 

種類 ： 情報 

イベント ID : 1605 

説明 ： ス□、ソトまたはコネクタの電源が OFF されたか、 

デバイスが取り外されました。 

センサ番号： XX 
位置： XX 
日時: XX 
ID 文字列： XX 
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温度/電圧/ファンセンサの現在値表示について 

機種じよっては、現在値や回転数、しきい値などの情報を持たない温度/電圧/ファンセンサが存在 
します。そのため、£31\/1ド民0/56「ソ6「1\/1311396「で該当センサを参照した場合に、じ(下のように表 
示されることがありますのでを意してください。 

• データビューアで、現在値や回転数が r 不明」と表示される。 

• Web コンポーネントのデータビューアで、現在値や回転数に何も表示されない。 


システム起動時に表示される esmcmn . exe のポップアップメッセージについて 

M 0 や DVD - RAM などのリムーバブルドライブを搭載したシステムに ESMPRO / ServerAgent がイ 
ンストールされており、メディアの内容を参照後、エクスプ□ーラなどの機能を利用してソフト 
ウェアイジェクト（エクスプ□ーラの DVD ドライブでちクリックし、表示されるリストで r 取り化 
し」を選択する）でメディアを取り化し、エクスプ□ーラなどを終了せずにシステムを再起動する 
と、下の内容のポップアップメッセージが表示される場合があります。 


ポップアップメッセージの表示内容(表示されるドライブをは、システムによって異なります) 


DVD - RAM の場合 



M 0 の場合 



上記ポ、ソプアップメッセージが表示された場合、ダイア□グボックス中の[中止]ボタンまたは[無 
視]ボタンをクリックしてダイア□グボックスを閉じてください。 

ダイア□グボックスを閉じない場合、 Works ね tion サービスおよび関連したサービスが起動でき 
ず、システムの運用が不安定になる場合があります。 

また、システムを再起動する場合は、ェクスプ□ーラなどメディアを参照しているプ□グラムを終 
了させた後に再起動してください。 


シャツトダウン監視について 

シャツトダウン監視を行う場合、全てのシャツトダウン処理が監視対象となります。 0 S 再起動や 
電源 OFF を伴わないようなシャツトダウンを使用するアプリケーションがある場合は、タイムアウ 
卜時間を長めにとるか、監視を OFF にしてください。 
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CPU 情報について 

データビューアのシステムツリーの CPU 情報の外部ク□ックは r 不明」と表示されます。 


監視機能について 

Express 5800 /180 RC -4 では、温度/電源/ファン/ WDT の監視機能はホサポートです。 

また 、 PCI H 饥 Plug 機能を使用して N に(ネットワークインタフエースカード）を追力日/削除しても、 
LAN 監視サービスの監視対象に反映されません。 
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アンインストール 


ESMPRO/ServerAgent のアンインス I —ルの方まについて説明します。 

frp ESMPRO/ServerA 呂 ent のアンインストールについて 

• システムび完全に起動してか 5 アンインス I ルを始めてください。 

• システム起動直徽こ ESMPRO/ServerA 呂 ent のアンインス I -- ルを行うと、[サービスの削 
除中…]のダイア□グボックスを表示した状態でセットアッププ□グラムび止まってしまうこ 
とがあります。し>ったん r アプリケーシヨンの切り換え」などで強制終了してください。その後 
システムび完全に起動してか 5 アンインス I ルしてください。 

• ESMPRO/ServerA 呂 ent のインストールを行うと DMI2.0 SPCService Provider) のアン 
インス I ラが登録されまず。アンインス I ラを使用して DMI2.0 SP を削除することびで 
きます。ただし、 ESMPRO/ServerA 呂 ent をアンインス!ルしてか 5 削除してくださ 
い。 

① [コント□-ルパネル]か 5 [アプリケーシヨンの追加と削除]を起動する。 

② [ DlVnS.O SP ( ESMPRO )] を選択して[追加と削除]をクリックする。 

• エクスプレス通報サービスをご利用の場合、 ESMPRO/ServerA 呂 ent のアンインス I -- ル 
の前にエクスプレス通報サービスを削除してください。エクスプレス通報サービスの削除方法 
については r エクスプレス通報サービスインストレーシヨンガイド」を参照してください。 


7 7〜9ページを参照して ESMPRO セットアップのメインメニューを表示させる。 

P に SMPRO / ServerAgent 」 をクリックする。 

忙51\/1ド1^0/56「ソ6「八96がのセ、ソトアップへようこそ」というダイア□グボックスが表示 
されます。 

3 [次へ]ボタンをクリックする。 

に erverAgent が既にインス I ■-'―ルされています」というメッセージが表示されます。 

4 [削除する]を選択して[次へ]ボタンをクリックする。 

W 上でアンインス I '''ールされます。 
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